85 

LU O 

zl O 

18 


lb 


oc 5 § 

< o < 

) w p 

=j£ < 

C/) C/) CC 

z 

2: [Zj cn 

"Eo 

i □ i 

- o or 

< cr < 
j □_ en 


Sag 

o-: ^ E 

Sag 

c fo 2 
fc Uj s 
2 Q Cu 

a tr => 

S O Q 


< 


ZANUSSI 

VENDING 

^NECTA 

MOUNTING INSTRUCTIONS FOR 
24 VALIDATOR KIT 

COD ICE - CODE 

599546000 

FOGLIO- SHEET 

2/5 

ENGLISH 

COMPILATO - FILLED OUT 

BONACINA 

CONTROLLATO - TESTED 

MONGUZZI 

DATA - DATE 

02-11-00 



1 . Fix the two electronic boards (A) that you will find in the kit, onto their carrier (B). 

2. Connect up the wiring-in (C) as shown in the figure. 

3. Fit on the support template (D) as shown in the figure. 

4. Connect wiring cables (E) up with (J4). 

5. Tie the wiring (F) up together, as shown in the figure. 


